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Long Line Cerification/ Recertification Test Form 
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Part Number "Date" 


Initial Inspection Pass/Fail Pull Test 


Cut Strands I Pressure 


Glossy/ Glazed Areas i Pass/Fail 
Diameter Uniformity 

Thimbles 

Jacket/ End Returns 


Electrical 


Comments: 


Tested By: 


QMSF-8.1, Long Line Cert/Recert 
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